26                                            Neuntes Capitel.
Mit den Zahlenangaben auf S. 17 findet man biernach furKohlen-sanre:
t  = 7,1°       35,6        54,0         95,5
y = 1,89        1,83        1,84        1,93,    cp nach E. Wiedemann
y = 1,79        1,77        1,79        1,90,    cp nach Eegnault,
Werthe, die mit einander auffallend iibereinstimmen und auch einen Grang mit der Temperatur nicht recht erkennen lassen. Ihr Mittel weicht von 2 nur wenig ab. Dabei treten diese Wertlie als Briiche kleiner Zahlen auf, wodurch die gute Uebereinstiiomung noch auffallen-der wird. Die Annanme, dass y constant nnd gleich 2 angenommen werden darf, bestatigt sicb also fur Kohlensaure ganz gut. Docli darf nicht vergessen werden, dass der Nachweis sicli auf so geringe Drucke wie 1 bis 2 Atmospharen und so hohe Temperaturen wie die von 0 bis 100° C. bezieht. Indessen sahen wir ja (Bd. I, S. 458), dass die Clausius'sche Gleichung, der jener Werth von y fiir geringe Drucke entspricht, ein ziemlicli ausgedehntes Geltungsbereich hat. Ent-sprecliende Berechnungen bei grosseren Dichten auszufiihren, fehlen leider die Daten.
Nenerdings werden von der Deutsclien Physikalisch-Teclmischen Reicbsansttilt Versuche gemaclit, eine absolute Temperaturscala auf Stranlimgsvorgange zn begriinden. Die Tneorie soldier Yorgange ist von Clausius begriindet und von Wien, Planck, Boltzrnann, Lummer, Pringsbeim und anderen Forscnern ausgebildet worden, docli wird sie praktisch naturgemiiss wesentlicb fiir hohe Temperaturen Anwendung finden konnen.ide Scalen uberein,  so  ware hiernach (S. 13 u. 19),
